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香港消息　香港每年因室内空气差而损失１７６亿港
元，包括医疗费、电费及生产力的损失。特区政府最近决
定加强监管办公室室内空气的质量。



香港特区政府环保署公布的首份室内空气质量调查表
明，办公室一般是上班族逗留时间最长的地方，空气质量
的优劣，直接影响上班人的健康。他们普遍存在“病态楼
宇综合症”，常常表现为头痛、眼部不适等。文员、经理
及行政人员等因室内空气污染引致不适而需请病假，所导
致的生产力损失每年达到１４５亿港元。处理此类病症所
需的医疗费用，每年亦达１. ６亿港元。加上为调节室内
空气所耗费的电力，一年的总损失高达１７６亿港元。 